ROBERT HILD 


emerytowany c. i k. Urzędnik wojskowy, 


przeżywszy lat 47, po długiej chorobie, opatrzony SS. Sakramentami, 
przenidst sie do wiecznosci dnia 28 Czerwca 1892 r. 


FTS IC 2 


Wyprowadzenie zwiok nastapi z domu pod L. 6 na Grzegórzkach, we Czwartek dnia 
30 Czerwca b. r. o godzinie 5 po południu, na które stroskana wdowa. wraz z dziećmi, 
Krewnych i Znajomych zaprasza. 


zakład pogrzebowy „CONCORDIA“ J. K. Pękalskiego w Krakowie. W drukarni „CZASU“ w Krakowie. 


